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Sur 1'nre do droito, In compression N" = N' est incline de meme sur 1'horizon. U Inul, pour 1 cquilibro, charger la pointe do I'ogive d'un poids :
P = 2 N' sin «„ = 2 ii Tang 00 = 2 7 /lo £ x *\ = 2    /lo ££'
r-       //          '        r2
§ 3.      HKLATION KNTHK QUELQUES FORMES DE FUNICULAIRES
KT QVELQUES DISPOSITIONS DES CHARGES Seiicnt P,, I\, l>,, P4, ......... lea charges (fu).
w quc 1'on ait (I6lormin6 uno des reactions R et son point d'appli-
coliou A.
Consti-uisons If poiygono dos forces P (fu) et lo funiculaire P' (Iu).
Si un poids lourd P3 est applique" en As, le funiculaire y a une chute : centre P0> la voute fait pointe.
Si c'est au sommet, on brisera la voute en ogive.
Re"ciproquemcnt, il taut charger la clef d'une ogive ".
Si la voute, pcu chargee au cerveau, porte aux reins deux poids iso!6s P,, Pa (i%10), le funiculaire, plat au cerveau, aura une chute aux reins.
R6ciproquement, pour la sta-!>ilit6 d'une voilte dont cc funiculaire est la iibre moyenne, il faut peu de charge au cerveau, deux poids isoles aux reins.
Si, sur le dos d'une vouto, court un viaduc, lo funiculaire est un polygone dont chaque sommet est sous unc pile du viaduc.
Los charges el la fibre moyennc sont rrtciproquos.
Si la fibre moyomio a M trac/'e pour une cerlainc disposition des charges, il fiuil, pour la slnhilitd, lui faire porter ces charges-la.
I*nr exemphs on no doit ddcintrer une voQte en ogive qu'apres 1'avoir charg6c A it i clef; une votltu en arc de corele cambrde on vue du poids des tympans, qu*npr6s avoir construit les tympnns.
Los (Uu-niops c6t(Ss d'un funiculaire de poids vcrticaux ne sont jamais verlicaux : il y a toujours une pouss6e horizonlalc aux retomb6es.
.">. — C'.'flHt nlnsi qu'on a judicieusomcnl charg6 d'une petite chapelle la clef du pont de Marloroll
(T«.ii»t. ni, p. »j.i).
